TEODOR IGNACY 


P 


APINSKI 


obywatel m. Wieliczki i długoletni kupiec, były vice-burmistrz i radca 
miejski, honorowy prezes b. Kongregacji Kupieckiej w Wieliczce, 
dożywotni członek Polskiego Czerwonego Krzyża w Wieliczce 


przeżywszy lat 72, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 8 stycznia 1952 r. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy Pl. Daszyńskiego 10 do kościoła 

parafialnego nastąpi w czwartek dnia 10-go b. m. o godzinie 3 po pol, 

po czym po odprawieniu egzekwii nastąpi eksportacja do grobowca rodzinnego 

na cmentarz miejscowy, na który-to smutny obrzęd zaprasza wszystkich Kolegów 
i Przyjaciół pozostała w smutku 


córka i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia ll b. m. o godzinie 8-ej rano w kościele 
parafialnym w Wieliczce. 


